Marya Malgorzata Długosz 


Żona Adjunkta Sądu krajowego, Przełożona Zakładu naukowego żeńskiego, 


przeżywszy lat 33, po krótkićj a bolesnćj chorobie, w dniu 21 Września 1871 r. 
przeniosła się do wieczności. 


W żalu pogrążony Mąż wraz z Dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiczność na wyprowa- 
dzenie zwłok z domu pod L. 456 przy ulicy Mikołajskiej w Sobotę d. 23 b. m. o godzinie 4 po południu, 
na miejsce wiecznego spoczynku. 


W Drukarni „CZASU: w Krakowie 


